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इस भाग में भिम्न पष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate paging is glven to this part in order that it may be filed as a separate 

compllation 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


उपयोग मत्रालय 
( औष्योगिक विकास विभाग ) 


आवेश 

नई दिल्ली , 18 जून 1981 
का . था , 487 ( अ )/ 81 . - केन्द्रीय उद्योग (विकास और विनियमन ) अधि 
नियम , 1951 (1951 का 65 ) की धारा 18 क क व रा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग 
कर हए और भारत सरकार के उद्योग मत्रालय औद्योगिक विकास विभाग के 
आदेश म का आ 755 ( अ ) / 18 - कक / ओ वि / अ / 80 , तारीख 12 सितम्बर , 
1980 का ( जो भारत सरकार के उद्योग मन्त्रालय , उदयोगिक विकास विभाग के 
आदेश मं का आ 18- 3 ( अ ) तारीख 16 मार्च , 1981 द्वारा उपान्तरित है ) और 
340 GI/ 81 
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- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
आशिक उपान्तर करते हुए , श्री एस . एच . पिपड़ा , मध्य प्रदेश सरकार के समक्त 
उद्योग संचालक को मैसर्स जायरा शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड , गावरा , जिला 
रतलाम का प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत करती है । । 

[ art . 4 ( 12 ) / 80 - 7 . T . TH . ] 

आर. एन . चोपड़ा , अपर सचिव 
MINISTRY OF INDUSTRY 
(Department of Industrial Development) 

ORDER 
Now Delhi, the 18th June, 1981 


SO . 487( E ) 81. - - In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of 
tho section 18AA of tho Industries (Development and Regulation ) Act, 1951 (65 
of 1951) and in partial modification of the Order of thọ Government of Jadia , 
in the Ministry of Industry , Department of Industrial Development No. S . O . 
775 ( E ) / IDRA / 80 dated tho 12th September, 1980 ( as modified by the Order 
of the Government of India , in the Ministry of Industry , Departmont of 
Industrial Development No, S .O . 187 ( E ), dated the 16th March , 1981), the 
Central Government herby authorines Shği S . H . Pipada , Soint Director of 
Industrico, Government of Madhya Pradesh , to take over the management of 
Messts , Jaora Sugar Mills Private Limited , Jaora , District Katlam . 

[F . No. 4112 )80 -CUS] 
R . N . CHOPRA . Additional Secy . 
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